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PART III 


Public Works Department 


ആഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 1,100 + 

വാറ്റ് , 
പറത്തി തീർക്കേണ കാലാവധി 3 മാസം, 1 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡ ) 2- 55992, 

2016 മേയ് 4 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് " എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് സ 
ഡിവിഷൻ, ഇടു മി. മ : നാവ് താഴെ പറയുന്ന 
( പ്രവർത്തിക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
ഉസരസ്വഭാവമുള്ള 3 ൽ ഘ ാ സ ക ൾ മ വച്ച് 
കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
27- 5 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
4.30 ന് ഹാജരായിട്ടുളള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസി നമ്പരും ( പവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽതുകയു 6 - 13/ 2009-10 - 

. എച്ച്. ആർ, ഡി . = ടെക്നിക്കൽ 
ഹയർസെക്കൻററി സ ക്കു , തൊടുപുഴ, 
മുട്ടം ടോയ്ലറ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമാണം 

രൂപ 5 , 15 ലക്ഷം, 
നീർതദവ്യം -12, 900 രൂപ.. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മററ് വിവരങ്ങളും ഈ 
ഒാഫീസിൽ നിന്നും മാസം - വിവസം 
ഒരു ഉന്നിവ രേഖാമൂലംഅപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള 
എല്ലാ ദർഘാസ് നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ് , 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കയീനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബീൽഡിംഗ് " ഡിവിഷൻ, 
ഇടുക്കി, പനാവ്, 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചീനീയർ , 


- - - 


- 


- 


( പ്രിലിമിന്നി എഗ്രിമെൻറും പ്രവർത്തിക്കുവേണ 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 
23 - 5 - 2010 - ന് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ഒാഫീസിൽ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ്യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നില്ല . പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച മറെറല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും, ദർഘാസുകൾ കരാറു 
കാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയാ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 2 -5 - 2010 - ന് 4 , 15 മണിക്ക് 
തുക്കുന്നതാണ്, 

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
( പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ 
എഞ്ചിനീടെകാര്യാലയം, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, 
സിവിൽ സാഷൻ, 
കോഴിക്കോട് - 673 020 . 


ഏക്സിക്യൂട്ടീവ 
എഞ്ചിനീയർ, 


് 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ . എൽ, ഡി . ടി , എൻ. / 02/ 2010- 11 . 

2010 മേയ് 1 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ 
യിനിയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട 
താ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത 
വകുപ്പിൽ രജിസ്ററർ ചെയ്തിട്ടുളള ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വീരാഗം കരാറുകാരിൽനിന്നും " 8 ർ ഘ 0 സ ക 
28 - 5 - 2010 - ന് 4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

(ദവും 
-- അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ 
1 284/2009-10 - കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിലെ 

പി . ഡബി. ഡി . റെസ°on : 
പാസിൽ എയർ കണ്ടീഷണർ 

സ്ഥാപിക്കൽ - രൂപ 51 , 667 1,300 
- 2 295 2009 - 10 - കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി 

പി , ഡബ്ബ . ഡി . റെസന് 
ഹൗസിൽ എയർ കണ്ടീഷണ ന 

സ്ഥാപിക്കുൽ - രൂപ 53 ,055 - 1,350 
3 286 / 2009 - 10 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 

പാക്കേജ - മാനന്തവാടി മലങ്കര 
എൽ, ഐ . സ്കീം കമ്മീഷൻ 
ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുളള 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 55 ,636 1 , 400 
4 295/2009 -10 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ 

പാക്കേജ്- ഒററപ്പിലാവ് എൽ, ഐ . 
സ്കീമിൽ പി . ഒ , ഡി , മീററർ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുളള 

വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 85 ,219 2,150 
- 5 305 , 2009 - 10 - കണ്ണൂർ പഴശ ശി ഡാം 

ററിലെ ന്യൂ തി 
ഡിസ്(ടിബൂഷൻ സിസററത്തിലെ 
അടിയന്തിര അററകുറ്റപ്പണികൾ 
-- രൂപ 3 ,13, 000 

9, 350 
- 6 306/ 2009- 10 - ടി അടിയന്തിര 

വൈദ്യുത അററകുറ്റപ്പണികൾ 
രൂപ 1 , 17 , 000 

- 2, 950 
321 /2009 10 - 2 ക 0 g 1 3 4 5 6 
- ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രേഖപ്പെടു 

കോളേജിലെ ലിഫ്ററ് നമ്പർ അത്തിയ 
2 - ൻ കോമ്പിഹെൻസീവ് തുകയുടെ 
മെയിൻറനൻസ് കോൺടാക്ററ്റ് 


ഒർലോസം ( പമാണത്തിന്റെ വില - ( ക്രമനമ്പർ 

5 - ന് രൂപ 800 -+ വാററ്, മററുളളവയ്ക്ക് 
രൂപ 400 + വാററ് . 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 5 - ന് 

എ . ബി1 , വിഭാഗം, കമനമ്പർ 7 - ന് അംഗീകത 
ലിഫ റാം കമ്പനി വിതരണക്കാർ , മററുളള 

വയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗവും, 
E പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 25 ദിവസം. 

- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ യോഗ്യതയുളള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് ( പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 
വില്പന നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണ 
ആൾക്കായി കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 22 -5 - 2010 മുതൽ 
28- 5- 2010 - ന് 1 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 


